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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


(1) 


No. C2- 13799/2013 /MCT. 


14th 


June 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items 
required for the Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p.m . 


SCHEDULE 


| SI. 
No. 


Tender No . and 
Name of items 


Quantity 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 8 - 2013 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 -8 -2013, 
3 മണി. 


1 


41/13 — Inj. Terlipressin 1 mg 


250 vial 


41/13 — Inj. Thiamine 50 mg 
41/ 13 — Inj.Rabeprozole 20 mg 
41/ 13 — Inj.Citicoline 500 mg 
41/13 IV Normal Saline100 ml 


2500 vial 
1500 vial 
1000 vial 
5000 vial 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 7 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- Cost of tender form (inclusive sales tax ): 

Original X 1,050. 

| Duplicate - 8 525. 
| Last date and time of sale of tender form - 17- 8-2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18- 8- 2013 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 18 - 8 - 2013 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
* 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala - 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 28 - 7 - 2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 


(2) 


No. C2-13801/ 2013/ MCT. 

22nd June 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p .m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര 
വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


SCHEDULE 


Sl. 


Quantity 


- No. 


Tender No. and 
Name of Medicines 


1000 bottle 


2 


കമ് ദർഘാസ് നമ്പരും 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
- 1 41/ 13 - ഇൻജക്ഷൻ ടെർലി പ്രസ്സിൽ 250 വയൽ 

1 mg 
41/ 13 - ഇൻജക്ഷൻ തയാമിൻ 2500 വയൽ 

50 mg 
3 41/ 13 - ഇൻജക്ഷൻ റാമ്പിൻസോൾ 1500 വയൽ 

20 mg 
41/ 13- - ഇൻജക്ഷൻ സിറ്റി കോലെൻ 1000 വയൽ 

500 mg 
5 41/ 13 - - IV നോർമൽ സലീൻ 

5000 വയൽ 
100 ml 


43/13 - Inj.Dextrose 25 % 

100 ml Glass bottle 
43/ 13 — Inj.Levitiracetam - vial 
43/13 — Inj.Polybion 
43/ 13 — Inj.Ceftizoxime 1 gm 


1000 vial 


1000Amp 


500 vial 


Cost of tender form ( inclusive sales tax ): 

Original 7 1 ,050. 
Duplicate - 3 525 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 -8 - 2013 , 3 മണി. 


Last date and time for sale of tender form — 9 -8 - 2013 , 
3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 10 - 8 - 2013, 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 10 - 8 - 2013 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
* 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 28 -7 -2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ലേ ക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ക്രമ 
നമ്പർ 


ാർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


എണ്ണം 


| 1000 ബോട്ടിൽ 


- 1 43 /13- ഇൻജക്ഷൻ ടെക്സാസ് 

- 25 %- 100 ml ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ 
2 43 /13 - ഇഞ്ചക്ഷൻ ലെവിറ്ററാസൈറ്റാമ് 

500 mg 
3 43 /13 ഇഞ്ചക്ഷൻ പോളിബയോൺ 


- 1000 വയൽ 


1000 ആംപ്യൂൾ 


- 4 43/ 13 - ഇഞ്ചക്ഷൻ സെഫി സോസൈം1000 ബോട്ടിൽ 

1 gm 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

- ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9- 8 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -8 -2013, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -8 - 2013 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 7 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ( 3 


No. C2 - 13840 /2013/ MCT. 

22nd June 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment - 45 / 2013 — 
Inj. Amino Acid 10 % 500ml/Bottle . 

Quantity - 1250 Bottle . 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 

Original x 1,050 . 

Duplicate _ 8 525. 
Last date and time for sale of tender form 
9-8- 2013, 3 p . m. 

| Last date and time for receipt of tender - 10 - 8- 2013 , 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 10 -8 - 2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
(8 100 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 28 - 7 - 2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ 


ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 45/ 2013 
ഇഞ്ചക്ഷൻ അമിനോ ആസിഡ് 10 % 500 ml/ ബോട്ടിൽ. 

എണ്ണം - 1250 ബോട്ടിൽ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050 . 
- ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 8 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 8- 2013, 2 .30 മണി. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 8-2013, 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 7 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ച് 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


NO . C7 -9963 /2013/ MCT. 


25th June 2013. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply of the following items required for the College of Pharmacy, 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No. - 48/2013. 


Name of Surgical Accessories and Department - Glassware s, College of Pharmaceutical Sciences. 


Quantity - List Attached. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 


Original 


7 630. 


Duplicate X 315. 


Last date and time for sale of tender form — 7 -8 - 2013 , 3. 30 p . m . 


Last date and time for receipt of tender - 8 -8 - 2013, 2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender - 8 -8 -2013 , 3 p . m . 


Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin - 695 011, Money Order should reach this office on or before 22- 7- 2013 . No other forms of remittance will be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി കോളേജിനാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 48 / 2013 . 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും - ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ്, കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി. 


എണ്ണം പട്ടിക ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ ? 630. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 3 315. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 7- 8 - 2013, 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 8 - 8 - 2013, 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8 - 8 - 2013 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി യോർഡർ ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവ ശ്യ പ്പെട്ടുകൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 7 - 2013 - ന് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts should 

be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala non - judicial stamp paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders Unsealed, Unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstance. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers witnesses wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any Tender wholly or partially without any prior information to the 

tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements in 

the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representatives who may present 

at the time. 
18. More details can be had from this office on working hours. 


LIST OF ITEMS 


Sl. 
No. 


Name of Items with specification 


Unit price 


Quantity needed 


Total price 


( 1) 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


1 


1,600 


10 


16 ,000 


Anderson pipette Particle size determination apparatus, 
borosil consists of 500ml graduated cylinder, graduation 
from 0 to 20 cm and fitted with 10 ml pipette with two/ 
three way stopcock , the tip of pipette at the level of 
0 mark at the cylinder 


2 


Beaker 
5000 ml (with spout borosil OD x height mm ) 


1,296 .9 


19, 445.9 


3 


500 


12 ,500 


4 


44 .55 


2,227.5 


5 


Beaker 
2000 ml (with spout borosil) 
Beaker 
250 ml (with spout borosil or corning OD x height) 
Beaker 
100 ml (with spout borosil or corning OD x height) 
Beaker 
50 ml ( with spout borosil ) 
Burette 50 ml borosil (screw thread stopcock with 
PTFE keys class A ) Borosil or corning graduation 
interval 0 .1 ml 


40.59 


811.80 


6 


39.60 
1,217.7 


198 
12, 177 


8 


39 .6 


396 


China Dish 
OD 8 cm 
China Dish 
OD12 cm 


9 


99 


990 


1,784. 80 


3 ,569.6 


10 
11 


Clevenger apparatus (1 litre ) for oils lighter than water 
Culture tubes, Borosil with screw cap and Teflon liner, 
capacity 15 ml, approximate OD x length 15 x 150 mm 


3, 800 


100 (1 case of 

100 each ) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


12 


801 .9 


600 


14 


170 


25 ,500 


15 


4 ,000 


16 


543 .5 


17 


1,722.6 


18 


2 , 102.5 


19 


12 ,870 


10 ,000 


Funnel 
75mm (plain , 60° angle , long stem , Borosil) 

80 .19 
Funnel 
100mm (plain , 60° angle , long stem , Borosil) 

120 
Folin -wu - tubes 
[25ml capacity approximately OD x length (20 x 220 ) Borosil] 
Glass mortar, mouth diameter 14cm , capacity 450ml and 400 
glass pestle 
Measuring Cylinder, Borosil, Single metric scale, with 54. 35 
pour out, with hexagonal base , class A 5ml 
(Graduation interval 0 .1 ml) 
Measuring cylinder, Borosil , Single metric scale , with 172. 26 
pour out, with hexagonal base , class A 
10ml (Graduation interval 0.1 ml) 
Measuring cylinder, Borosil, Single metric scale , with 210.25 
pour out, with hexagonal base, class A 
25ml (Graduation interval 0 . 1 ml) 
Measuring cylinder, Borosil, Single metric scale, with 257 .4 
pour out, with hexagonal base, class A 
100ml (hexagonal bare) 
Measuring cylinder , Borosil, Single metric scale, with 1.000 
pour out, with hexagonal base , class A 
1000ml (hexagonal bare) 
Measuring cylinder, Borosil, Single metric scale , with 500 
pour out, with hexagonal base, class A 
250ml (hexagonal bare ) 
Mercury glass thermometer (0° -300°C ) 
Microscopic slides, plain 76 .2x25.4mm 

60 /box of 50 Nos . 
Percolator , Glass , Borosil 250ml 

500 
Petridish , Borosil or Corning 60x15mm 

117.81 
Petridish , Borosil or Corning 80x17mm 
Petridish , Borosil or Corning 100x17mm 
Reflux condenser 450mm length, 200mm jacket borosil 
Reagent bottle -borosil with stopper 100ml 
Reagent bottle -borosil with stopper 250ml 
Round bottom flask , Short neck with interchangeable 102 .49 
joint 24 /29 Borosil/corning 100ml 
Round bottom flask , Short neck with interchangeable 

150 
joint 24 /29 Borosil /corning 250ml 
Rubber tubings ID 8mm , OD 12mm 

100 /mtr 
Rubber tubings ID 4mm , OD 8mm 

100 /mtr 


21 


12 ,500 


22 


130 


650 


boxes 


120 


2 ,500 


1,178 .1 


191 


1 ,910 


24 
25 
26 
27 
28 
29 


227 


2 ,270 


446 


4 ,460 


80 


4,000 


150 


15 , 000 


31 


10 ,24 .9 


1,500 


25 meter 


2 ,500 


33 
34 


25 meter 


2 ,500 


35 


Separating funnel, Borosil, with glass stop cock 250ml 


427 .77 


17 , 110 .87 


(2 ) 


(5 ) 


36 


387.75 


7,755 


1288 


1,288 


38 


1188 


11,880 


39 


800 


12 ,000 


5 


500 


100 


10 ,900 


Separating funnel, Borosil, with glass stop cock 125ml 
Soxhlet apparatus (Extraction apparatus soxhlet complete 
with Allihn condenser ) interchangeable joint borosil 
100ml capacity flask 250ml 
Sprayer, Borosil/corning, with rubber cuff , capacity 100ml 
Stage micrometer (Glass slide with 1mm scale length 
divided into 100 parts (1 dvn .= 0 .01mm ) 
Stoppered glass vials, tubular, capacity 5ml, screw neck 
with plastic cap 
Test tube 40ml/20 numbers per case borosil 
Test tube 10ml borosil with curved rim 
Test tube 20ml borosil with curved rim 
Test tube 50ml borosil with curved rim 
Vaccum filtration assembly borosil glass 
Wash bottle 500ml (Plastic ) 
Watchglass , Borosil, 100mm diameter 
Weighing bottle Borosil 15ml capacity ID x height 
25 x 60 Borosil 
What man filter paper 50mm diameter 


2 box 


41 
42 
43 
44 


5 ,000 


109 
2500 /box of 100 
3000/box of 100 
5000/box of 100 

1500 


6 , 000 


2 box 
2 box 


10 ,000 


7,500 
523.8 


46 
47 


34 .92 

56 
170 


1 case of 50 each 


5 ,600 


10 


1,700 


49 


1000 /box 


4,000 


4 box 
100 paper/box 


50 


1640 


Double surface condenser, 450mm length neck 
size 24 /29 75mm diameter 


16 ,400 


No. C7/9961/2013/MCT. 

27th June 2013 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of the following items required for the College of 
Pharmaceutical Sciences, Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , Tender Numbers and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this Office on working hours till 3. 30 p. m . 

Tender No. and Name of Surgical Accessories — 47 /2013 — Glassware s. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Taxes): 

Original 840 . 

Duplicate 420. 
Last date and time for sale of tender form — 7-8 -2013 , 3.30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form — 8 -8 -2013, 2 .30 p . m . 
Opening date and time of tender - 8 -8 - 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient Postage Charges 
50 is sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 22 -7 - 2013. No other forms of remittance will be accepted . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി കോളേജിന് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് 
Lohmnlgoud, howW10908 Gəɔcză , MIQUMM1100 -695 011 22m veiononlod 2901012 01Coomom . 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും -- 47 / 2013 - ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ 7 840. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 7 -8 - 2013, 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 8-8 - 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 8- 8 - 2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ? 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 22 - 7 - 2013 - നു മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala non - judicial stamp paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way 

of crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies 

of relevant certificate along with their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal address of the tenderers witnesses wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to 

the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 

present at the time. 
18. More details can be had from this office on working hours. 


LIST OF ITEMS 


Total price 


No. 


Name of Item with 

Specification 


Unit price 

( 5) 


Quantity 
needed 


( 1) 


- 


(2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


400 


800 


Arsenic Apparatus 
(100 ml bottle with interchangable 
fittings glass parts borosil other parts 
stainless steel) 


198 


9 ,900 


Beaker 
1000 ml [with spout, borosil] 


71.28 


2 ,851.2 


Beaker 
500 ml [with spout, borosil ] 
Beaker 
250 ml [with spout, borosil ] 


44.55 


8,910 


40.59 


811.80 


Beaker 
100 ml [with spout, borosil ] 


39.60 


1, 386 


Beaker 
50 ml [with spout, borosil ] 


39 


390 


Beaker 
25 ml (with spout, borosil ] 
Blue Litmus Paper 


300/vial 


1 ,500 


5 vial ( 100 strips/ 

vial) 
5 vial (100 strips/ 

vial) 


Red Litmus Paper 


300 /vial 


1,500 


1217.7 


36,531 


Burrette 50 ml borosil (screw thread 
stopcock with PTFE keys class A ) 
Borosil graduation intervel 0 . 1 ml 
China Dish 
OD -8cm 


39 .6 


1, 980 


990 


China Dish 
OD - 12cm 


59 .61 


5, 961 


Conical flask , 
250 ml (Borosil) 
Conical flask , 
100 ml (Borosil) 


45.25 


1,131.25 


502. 10 


10 ,042 


Conical flask , 
1000 ml (Borosil) 


925 


Conical flask , 
50 ml (Borosil) 
Cover slips (For microscopic slides ) 


693 


69 .30 /box 
containing 100 

38 


300 tubes 


11,400 


Culture tubes, Borosil with screw cap 
& Teflon liner, capacity 15 ml, 
approximate OD x length 15mmx150mm 


(2) 


( 3) 


(5 ) 


19 


1500 


3,000 


1640 


16 ,400 


300 


6 ,000 


80. 19 


1603 .8 


2 ,400 


500 


Dialysis 
membrane/tube 5 meter, average flat 
width 29 .31 mm , average diameter 
17 .5mm , capacity 2.41 ml/cm 
Double surface 
condenser, 450 mm length neck 
size 24 /29 75 mm diameter 
Eye piece micrometer made of borosil 
Funnel 
75 mm (plain , 60° angle , long stem 
Borosil) 
Funnel 
100 mm (plain , 60° angle, long stem 
Borosil ) 
Fusion tube 
1 box of 50 each 
Glass dropping Bottle borosil 
Glass mortar , mouth diameter 14 cm , 
capacity 450 ml and glass pestle 
Glass Tube, borosil, ID 2mm OD5m 
a bundle of 100 (each having length 
1 meter ) 
Hard Gelatin capsule shells Size 0 
Hard Gelatin capsule shells Size 1 (1 pkt. 
containing 100 each ) 
Hard Gelatin capsule shells Size 2 
Hard Gelatin capsule shells Size 3 
Inoculating loop wooden handle, S . S. loop 
Kipp s apparatus 250 ml, Borosil 
Lanset. S. S . 


54 /bottle 


1,080 


400 


20 ,000 


500 


500/bundle 

of 100 


1 bundle 
of 100 


1000 


1,000 


1 pkt. 
1 pkt. 


1000 


1, 000 


1000 


1,000 


1 pkt. 
1 pkt. 


1000 


1 ,000 


40 


15 Nos . 


600 


2000 


2,000 


1 ,000 


500 /box of 
100 Nos . 


54.35 


27 , 17.5 


Measuring cylinder , Borosil, Single 
metric scale , with pour out, with 
hexaogonal base, class A 
5 ml (Graduation interval 0 .1 ml.) 


172 .26 


8 ,613 


Measuring cylinder, Borosil , Single metric 
scale , with pour out, with hexaogonal base , 
class A 
10 ml (Graduation interval 0.1 ml.) 
Measuring cylinder , Borosil, Single metric 
scale, with pour out, with hexaogonal base , 
class A 
25 ml (Graduation interval 0 .1 ml.) 
Mercury glass thermometer (0 -300°C ) 


210 .25 


5,256 .25 


38 


130 


2 ,600 


( 2 ) 


(3) 


Microscopic slides , plain 76. 2x25.4 mm 


5 boxes 


60 /box of 
50 Nos. 


250 


7 ,500 


Muscle Chamber Borosil 5 ml with side 
tube and bottom tube (for isolated tissue 
experiments ) (Organ bath ) 
Nessler s cylinder , Borosil 50 ml capacity , 
Flat bottom graduated 
Ostwald s viscometer ( for laboratory use ) 
Percolator, Glass, Borosil 250 ml 


116 .42 


5 ,821 


300 


6 ,000 


500 


10 ,000 


117 .81 


5 ,890 .5 


191 


9 ,550 


Petridish , 
Borosil ( 1 Dm ), Ht. 15 mm 
Petridish , 
Borosil 80x17 mm 
Petridish , 
Borosil 100x17 mm 


227 


11,350 


pH Paper, Universal, 1- 14 


50 /piece 


10 ,000 


2 boxes of 
100 piece 


100 


2,500 


Pipette 20 ml Graduted borosil 
with rubber teat 


292.05 


8,761.5 


Pipettes, Borosil , measuring (mohr type ), 
Accuracy as per Class A 
20 ml (bulb ) 


316 .80 


15 ,840 


Pipette 
10 ml (graduated ) (Graduation interval 
0 .1 ml) 


371 


7,420 


Pipette 
25 ml ( graduated ) (Graduation interval 
0 .1 ml) borosil 


255 .42 


11,493.9 


Pipette 
2 ml (graduated ) (Graduation interval 
0 .1 ml) borosil 
Pipette 
1 ml ( graduated ) (Graduation interval 
0 .1 ml) borosil 


7 ,965 


14 ,850 


Pipette 
5 ml ( graduated ) (Graduation interval 
0 . 1 ml) borosil 


2,400 


5 ,000 


Pipette 
5 ml bulb borosil 
RBC pipette borosil 
Reflux condenser 450 mm length , 
200 mm jacket , borosil 
Round bottom flask , Short neck with 
interchangeable joint 24 /29 Borosil 100 ml 


4 ,460 


102 .49 


1,024 .9 


(2) 


(3) 


(5 ) 


98 .4 


492 


150 


1,500 


Round bottom flask , Short neck with 
interchangeable joint 24 /29 Borosil 50 ml 
Round bottom flask , Short neck with 
interchangeable joint 24 /29 Borosil 250 ml 
Rubber bung cork fitting to 250 ml 
conical flask 


300 


Single cavity slides for hanging drop 


1000 


1,000 


1 box of 
100 Nos. 


1288 


1, 288 


Soxhlet apparatus ( Extraction apparatus 
soxhlet complete with Allihn condenser , 
Interchangeable joint borosil 100 ml 
capacity flask 250 ml) 


50 


2,500 


133. 4 


3 ,335 


Spatula, stainless steel one end flat other 
end with scoop 
Specific gravity bottle [with capillary bore 
interchangeable Teflon stopper, borosil 
(10 ml) 345 / piece ] 
Spirit lamp with woven wick in metal 
holder, screw on cap , capacity 100 ml, 
metal aluminium 


1,500 


Stalagmometer 


100 


3,000 


Standard flask /borosil 10 ml 


100 


1,000 


Standard flask /borosil 25 ml 


100 


2 ,500 


Standard flask /borosil 100 ml 


150 


15 ,000 


Standard flask /borosil 250 ml 


1,500 


500 


30 /piece 


2 pkt. (50 Nos.) 


Stoppered glass vials, tubular, capacity 
5 ml, screw neck with plastic cap 
Syringe filter (.22u ) & 25 mm diameter 
Aeration tube cum Tissue suspender, 
borosil for Pharmacology isolated tissue 
experiments 


3,000 
2,500 


250 


10 


Wash bottle (Plastic ) 500 ml 


34 .92 


873 
5 ,600 


Watchglass, Borosil, 100 mm diameter 


2 case of 
50 each 


1,800 


Watchglass, Borosil , 75 mm diameter 
WBC pipette borosil 


1,000 


3,74 ,287 .6 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


- 


വ 


ന 


+ ് 


Washing soap powder 1 kg . 
Soap toilet 
Small Battery 
Waste basket 
White lotion 
MOP cloth 
Cob web stick 
Plastic Bucket 6 L 
Mug 
Plastic bucket 10 L 


500 Nos. 
2000 Nos. 
1200 Nos. 
50 Nos. 
2000 lit. 
2500 Nos. 
50 Nos. 
20 Nos. 
80 Nos. 
50 Nos. 


ഥി- ി 


ക 


10 . 


TENDER NOTICE 

[ No. 03 /2013 - 14 / CNA ) 
No. C1/577/13/ CNA . 

1st July 2013. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
“ Tyres for College Bus ” of Government College of Nursing, 
Alappuzha . The tender should be superscribed “ Tender 
No. 03 / 2013 - 14 /CNA for the Supply of Tyres ” and 
addressed to the Principal, Government College of 
Nursing , Alappuzha . The last date fixed for the receipt of 
tender is at 3 p . m . on 13 - 8 - 2013 and opening is at 
4 p . m . on 13 -8 -2013. Sale of tenders will be closed on 
12 - 8 - 2013 at 4 p . m . The cost of tender is X 420 and 
duplicate copy is * 210 . The tender form is not 
transferable . Money order will be accepted towards cost of 
tender form till 5 -8 -2013. * 50 should be sent additionally 
if needed by post. More details can be had from the 
office of the undersigned on all working days. 

Approximate Cost is * 90 ,000 . 
EMD - 1 %. 

Last date of receipt ofMoney Order towards Cost of 
tender form - 5 -8 -2013 . 

- ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ കോളേജ് ബസിന് 
ആവശ്യമായ ടയറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു തയ്യാറുള്ള 
വരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 8 90,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ദർ ഘാ സു കൾ “ ദർഘാസ് നമ്പർ 3 / 2013 - 14 / CNA 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 13 -8- 2013 വൈകിട്ട് 3 മണിക്കു 
മുമ്പായി അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 13 - 8 - 2013 
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ? 420 - o പകർപ്പിന് ? 210 - 0 ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 12 - 8 - 2013 വൈകിട്ട് 
4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനു മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 5 -8 - 2013. ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ X 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവര ങ്ങൾക്ക് ആഫീസു മായി പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 


Tender should be super scribed Tender No. and 
addressed to the Superintendent, ICH Kottayam . Tender 
forms and details can be had from the office of the 
Superintendent, during working hours. The tender should 
be submitted along with an agreement executed in 
Kerala Stamp Paper worth * 100 and EMD @ 1 % of 
quoted price . 

Cost of tender form - 7 420 . 

Last date and time of sale tender form 
- 30 - 7 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31 - 7- 2013 , 12 Noon . 

- Date and of time of opening of tender - 31- 7- 2013 , 
12.30 p. m . 

All other Govt. rules regarding tender are applicable 
to this tender also . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്കുട്ടികളുടെ ആശുപ്രതി 
യി ലേക്ക് താഴെ പ റ യു ന്ന സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും, സൂപ്രണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ആശുപതി, അമലഗിരി 
പി . ഒ ., കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
- 1. വാഷിംഗസോപ്പ് പൗഡർ 1 kg. - 500 എണ്ണം 
2. സോപ്പ് ടോയിലറ്റ് 

- 2000 എണ്ണം 
3. ബാറ്ററി ചെറുത് 

- 1200 എണ്ണം 
4. വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് 

- 50 എണ്ണം 
5. വൈറ്റ് ലോഷൻ 

- 2000 ലിറ്റർ 
6. മോപ് ക്ലോത്ത് 

- 2500 എണ്ണം 
- കോബ് വെബ് സ്റ്റിക്ക് 

- 50 എണ്ണം 
8. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബക്കറ്റ് 

- 6 ലിറ്റർ 
- 9. മഗ് 

- 80 എണ്ണം 
10 . പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബക്കറ്റ് 10 ലിറ്റർ - 50 എണ്ണം 


Government College of Nursing, 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No . A2/ 555/2013 /ICHG 

20th June 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
items to Institute of Child Health , Kottayam at a total cost 
of 3 2,00 ,000. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക 1 2 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 420. 
ടെൻഡർ വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
30 - 7 - 2013 , 3 മണി. 


ടെൻ ഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- 31- 7 - 2013, 12 മണി. 

ടെൻ ഡർ തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
31 -7 - 2013, 12.30 മണി. 

- ദർഘാസിനെ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ആ ഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ 
നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
19- 8- 2013, 3 . 30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form by post — 
13 -8 -2013 . 

Due date and time for receipt of tender 
20 -8-2013, 11 a. m . 

Date and time for opening of tender - 20 - 8 -2013 , 
11. 30 a . m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 - 3 - 2014 . 


Institute of Child Health & 
Children s Hospital, Amalagiri 
P . 0 ., Kottayam - 686 561 


| ( Sd.) 
| Superintendent. 


Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College, Kozhikode, Kerala , 
India, Pin -673 602. 


SPECIAL CONDITIONS 


TENDER NOTICE 
No. S5/9937/2013/ MCC. 

29th June 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers / authorized 
dealers for the supply of Forceps in different type to the 
Various Departments, Medical College, Calicut, Kerala , 
India . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Govt . Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 -2350212). 
Tender should be superscribed with Tender Number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 

100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with remittance of 1 150 ( 8 100 
towards the cost of Stamp Paper and * 50 as incidental 
charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Government Medical College , Calicut. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No . S5/ 9937 /13/MCC for the 
Supply of Forceps ( Various type ) to the Various 
Departments . 

Estimated cost - 7 45, 500 . 
Cost of tender form :— * 312 . 

By post _ 3 352. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 
- own cost if requested. 
3. Warranty: minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC: and 
CAMC rate ( to be mentioned separately) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് ഫോർസെപ്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാ 
താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത വിത ര ണ 
ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സ രാധിഷ്ഠിത വുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജാ ഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 - 2350212 ) . ? 100 - ന്റെ കേര ള മു ദ പ ത ത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുകൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
- വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മ ത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത് 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മത 
പ്രതം, മററു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതു 
മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 


മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത് - ദ ർ ഘാസ് നമ്പർ എ സ് 5 / 9937 / 2 013 
എം . സി . സി . - വിവിധ വകു പ്പി ലേക്ക് ഫോർ സെപ് സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽതുക ? 45,500 . 
നിരതദ്രവ്യം ? 1 % ( 455) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 312. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി-- 13 - 8 - 2013. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 19- 8 -2013 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 20 - 8 - 2013 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 8- 2013 , 11.30 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Kozhikode -8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 14 - 8 - 2013 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized persons who 
may be present at that time. Late tenders will not be 
accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances . 

The tenderer should undertake the responsibility for 
the intimate service evenif any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Cheques , 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost Y 1, 80,000 . 
Cost of tender forms (including Tax ): 

Original X 900. 
Duplicate - 7 450. 


നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
- ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 

വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
. വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


- If sent by post , postage charge ? 50 . 

Closing date and time of tender form - 12 - 8-2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 -8- 2013 , 5 p . m . 

Opening date & time of tender form — 14 - 8 - 2013 , 
11 a . m . 


Date up to which rates are to be firm — 30 -6 -2014 . 
Item — PMO lines 


5 . 


Office of the Principal, 
Govt . Medical College , 
Kozhikode - 8 


- Qty - 7500 Nos. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . The 
undersigned has the right to postpone /cancel the tender 
without further notice . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


No. S2 - 3722 /2013/IMCH. 

27th June 2013 . 
Sealed tenders are invited for supply of PMO Lines 
items in IMCH , Medical College , Kozhikode- 8 . List of 
item can be had from the office of undersigned during 
office hours any working days . Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender number or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പി . എം . ഒ ലൈൻസ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളി ലും , സ മ യത്തും അ പ്പോൾ 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
14 - 8 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Application for tender forms should be accompained 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക * 1, 80,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

ഒറിജിനൽ -X 900. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 450. 
- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 8- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 8 - 2013 , 5 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
14 - 8 - 2013 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 6 - 2014 . 

പ്രോഡക്ടിന്റെ പേര് പി. എം.ഒ ലൈൻസ്. 
യൂണിറ്റ് - 1. 
അളവ് 7500 എണ്ണം. 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The tender forms are not transferable. Cheques 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompained by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompained by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost _ 3 2 , 00,000 . 
Cost of Orginal tender forms: 

(including Tax ) ? 420 . 
If sent by Post Postage charge — 50 . 

Closing date and time of tender forms — 17-8 - 2013, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
19 -8 - 2013 , 5 p. m . 

Opening date and time of tender form — 20 -8-2013 , 
11 a. m . 


Date up to which rates are to be firm 
31 - 7 -2014. 


Si. 
No. 


Name of Items 


Quantity 


No . S2 /3422/2013/IMCH . 


8th July 2013 . 


3 


Sealed tenders are invited for the supply of Sterilizing 
Bin in IMCH Medical College , Calicut-8. List of item can 
be had from the office of undersigned during office hours 
any working days. Envelop containing tenders should be 
superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Culicut- 8 , Kerala. 
Tender must be submitted in sealed cover . Tender will be 
opened on 20 -8 - 2013 at 11 a.m . in the presence of such of 
the tenderers or their authorized persons who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 


Sterilizing Bin Big medium size 40 Nos. 

( 11x9 ) stainless steel 
2 Sterilizing Bin small size 

40 Nos. 
( 9x9 ) stainless steel 
Sterilizing Bin Big ( 15x12 ) 20 Nos. 

stainless steel 

Futher details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. The 
undersigned has the right to postpone /cancel the tender 
without further notice . 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requistite tender from in which the tenders 
should be submitted . 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്ററിലൈസിംഗ് 
ബിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരള 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സരമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 


ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ 20-8-2013 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാ 
ണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേ ക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക 1 2,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി 
സഹിതം) : - 3 420, 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 8 - 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8 - 2013 , 5 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും - 
20 - 8- 2013, 11 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 7 - 2014. 


ക്രമ 


ഇനം 


അളവ് 


നമ്പർ 


40 എണ്ണം 


1 സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ബിൻ ബിഗ് 
മീഡിയം സൈസ് (11 x 9 ) 

റയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 


40 എണ്ണം 


2 സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ബിൻ 

മോൾ സൈസ് ( 9 x 9 ) 

റയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 
3 സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ബിൻ ബിഗ് 
സൈസ് ( 15 X 12 ) 
റയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 


20 എണ്ണം 


കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വെയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


( Sd.) 


Institute of Maternal & Child Health , 
Govt. Medical College , Kozhikode. 


Superintendent. 


